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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 

27th September 2013. 


No. G -4382/ 12 . 


EMD1% . 


Sealed tenders are invited from reputed firms for 
supplying the following Equipments to Taluk Head 
Quarters Hospital, Tirurangadi. 


Name of Equipment 


Si. 
No. 


Quantity 


Cost of tender forms: 

Original 1,000 + VAT (4 % ). 
Duplicate 500 + VAT (4 % ). 

Last date and time of issuing tender form 
31- 10 -2013, 3 p . m . 


1 No. 


Sterilizer (Large) 
Oxygen Cylinder with stand, flow 
meter 
Cardiac Monitor 
Defibrillator with Cardiac Monitor 
Cardiac Table 


Last date and time of receipt of tender — 31- 10 -2013, 
3 p . m . 


1 No. 
1 No. 
1 No . 
1 No. 


Date and time of opening of tender - 1 - 11 - 2013 , 
11 a . m . 


The tenders should be addressed to the undersigned 
with superscription of “ Tender for supply of equipments 
for Dialysis Centre” . 


If a negotiation is made, it will be with the lowest 
tenderer only . 


Further details if any , can be had from the office of 
the undersigned during office hours . 


തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് 
സെന്ററിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഉപകരണങ്ങൾ 


എണ്ണം 


കമ 
നമ്പർ 


സ്റ്റെറിലൈസർ ലാർജ് 
ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വിത്ത് സ്റ്റാന്റ്, 1 
ഫ്ളോമീറ്റർ 
കാർഡിയാക് മോണിറ്റർ 
ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ വിത്ത് കാർഡിയാക് 
മോണിറ്റർ 
കാർഡിയാക് ടേബിൾ 


മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകളുടെ കവറുകൾക്കുമേൽ "“ Tender for 
supply of equipments for Dialysis Centre ” എ ന്നെഴുതേ 
ണ്ടതും താഴെ ഒപ്പിട്ട വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ ? 1,000 + VAT (4 %). 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 500 + VAT (4 % ). 


ടെണ്ട ർ ഫോം വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 31 - 10 - 2013, 3 മണി. 


- മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31 -10 - 2013, 3 മണി. 


- മുദവെച്ച് ടെണ്ട റു കൾ തുറ ക്കു ന്ന തീയ തിയും 
സമയവും 1- 11-2013 , രാവിലെ 11 മണി. 


- ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നെഗോഷിയേഷൻ 
നട ത്തു ക യാ ണെ ങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഓഫർ 
ചെയ്ത പാർട്ടിയുമായി മാത്രം. 


-- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ക്ക് തിരൂ ര ങ്ങാടി താലൂക്ക് 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


Govt. T.H .Q . Hospital, 
Tirurangadi, 
Malappuram Dist. 
Phone: 0494 2460372 . 


( Sd.) 
Superintendent. 


